http://news.sina.com.cn/richtalk/news/society/9901/011704.html
1998：本世纪最热的一年http://www.sina.com.cn 1999年1月17日 07:50 人民日报                                  

余仁杰



世界气象组织日前宣布，1998年的全球平均气温是自
1860年开始保存完整气象记录以来最高的，这是全球表面
气温超出正常值的连续第二十个年份。该组织的报告还说，
本世纪10个最热的年份都在1983年后， 其中有7个在90年
代。 从1997年5月至去年10月，每个月的全球平均气温都
创纪录。究其原因，专家认为，这是该时期出现罕见的强
厄尔尼诺现象所致。科学家们发现：厄尔尼诺使地球变暖，
而全球变暖的总趋势又会使厄尔尼诺的发生更为频繁。



1998年不仅有可能是本世纪最热的一年，还会以千年
最热年份载入史册。这是英国气候专家们的研究结果，他
们指出，最近10年是近千年来全球气温最高的一个10年；
由于反厄尔尼诺的拉尼娜现象已经出现，全球气温将有所
下降，1999年的平均气温将不大可能再创新高。



有人不禁要问：在1860年以前，全球的气温状况是如
何知道的呢？原来，它可以从千年古树的年轮判断出来。
世界各地千年古树不少，有的已活了两三千年。这些古树
生长缓慢，对温度变化极敏感，在气候温暖期年轮相对较
宽，在气候寒冷期年轮较窄，留下气温变化的精确时序记
录。对千年古树年轮的研究表明：全球气候冷暖变化有每
125年交替一次的周期，目前正处于温暖期。 